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ШАХТАРІ ПРОТЕСТУЮТЬ 

НА ВУЛИЦЯХ КИЄВА 



Київ. — 27-го травня 
сотні шахтарів почали де- 
монстрації на вулицях 
столиці, домагаючись ви- 
плати платень і припинен- 
ня імпорту дешевого ву- 
гілля з Росії і Польщі. 

Міліція не дозволила 
їм пікетувати Адмініст- 
рацію Президента і вони, 
посідавши на вулиці, по- 
чали бити своїми пома- 
ранчевими шоломами об 
бруківку, вигукуючи: 
„Зарплату! Зарплату!**. 

Лідери профспілки гір- 
ників твердять, що Уряд 
заборгував шахтарям по- 
над більйон долярів. По- 
боюючись масових звіль- 
нень, вони, однак, не ма- 
ють наміру повторювати 
дії своїх колег в Росії, які 
минулого тижня забльо- 
кували залізниці. Проте 
рядові шахтарі схвально 
ставляться до таких ради- 
кальних дій, вважаючи, 
що лише так можна 
привернути увагу до їхніх 
проблем. 

Україні дешевше об- 
ходиться імпортувати ву- 
гілля з Росії чи Польщі. 
Застаріле обладнання на 
шахтах, низька техніка 



безпеки і часті нещасні 
випадки роблять україн- 
ське вугілля занадто до- 
рогим. Лише цього року 
під землею загинуло при- 
наймні 169 шахтарів. Ми- 
нулого місяця на шахті 
ім. Скочинського загину- 
ло від вибуху метану 63 
гірники. 

Уряд хоче закрити до 
2000 року 80 шахт з 250 
діючих, оскільки видобу- 
ток вугілля зменшився з 
200 млн. тонн у 70-их ро- 
ках до 50 млн. тонн. 

Профспілки гірників 
самі не мають пляну спі- 
льних дій. За словами го- 
лови Незалежної Проф- 
спілки Гірників України 
Михайла Волинця, лідери 
профспілок готові припи- 
нити протести в ту ж хви- 
лину, як їм накаже Уряд. 
Від початку травня, 
сказав він, біля 80,000 
його членів перебувають 
на страйку. 

Намагаючись за- 
спокоїти гірників, речник 
Президента заявив, що Л. 
Кучма „може** звільнити 
міністра вугільної про- 
мисловости Станіслава 
Янка. 



Українську владу звинувачують у 
розправі над опозицією 



Київ (УНІАР). — **Все 
частіше правляча верхів- 
ка використовує суд як ін- 
струмент розправи з опо- 
зицією”, — заявив член 
об’єднання *‘Ми”, депутат 
Київської Міської Ради 
двох попередніх скликань 
Володимир Артеменко на 
пресовій конференції 21 - 
го травня. 

На підтвердження своїх 
слів він навів факт, коли 
суд Старокиївського райо- 
ну столиці спершу визнав 
незаконним рішення голо- 
ви Київської державнії 
адміністрації Олександра 
Омельченка, а потім той 
самий суд порушив кри- 
мінальну справу проти 
осіб, які це порушення ви- 
крили, тобто проти тодіш- 
нього народного депутата 
Юрія Оробця та групи де- 
путатів Київської Міської 
Ради. 

Спершу суд визнав не- 
законним розпорядження 
О. Омельченка, згідно з 
яким передачуземлі гро- 
мадянам у приватну влас- 
ність здійснювала міська 
державна адміністрація 
(за законом — місцева ра- 
да) за 200 гривень (за за- 
коном — безкоштовно). 
Про цей факт розповіда- 
лося у бюлетені вибор- 
чого об’єднання **Ми”, 
яке вважає, що відпові- 
дальність за це лягає на 



Президента Леоніда Куч- 
му. 

Через півроку О. Оме- 
льченко поскаржився в 
суд на об’єднання “Ми” і 
суд порушив кримінальну 
справу, вважаючи, що у 
статті є *‘завідомо не- 
правдиві вигадки, що 
ганьблять Президента Ук- 
раїни”. 

Члени об’єднання **Ми” 
заперечують наявність 
підстав для порушення 
кримінальної справи і 
вважають це “спробою 
політичної розправи з 
опозицією Кучми і Оме- 
льченка”. Таким же без- 
підставним вони назвали 
рішення суду скасувати 
вибори в округах, де пе- 
ремогли представники 
об’єднання “Ми” Сергій 
Головатий та Юрій Оро- 
бець. Зокрема, Ю. Оро- 
бець зазначив, що в рі- 
шеннях суду немає жод- 
них посилань на пункти 
законів, які об’єднання 
начебто порушило. 

Ще одну кримінальну 
справу порушено проти 
Володимира Бондаренка, 
С. Головатого, Сергія 
Одарича, Ю. Оробця та 
п’ятьох інших членів 
об’єднання за фактом 
публікації в бюлетені 
**Ми” у березні 1998року 
**Відкритого листа Прези- 
дентові України”. 



Л. Кучма привітав симпозіюм в 
справі національних меншин 



Київ (УНІАР). — Пре- 
зидент Леонід Кучма на- 
діслав привіт учасникам 
міжнародного триденного 
симпозіюму „Стан націо- 
нальних меншин і роз- 
виток процесів демокра- 
тизації у країнах Центра- 
льної та Східньої Евро- 
пи“. 

Факт проведення тако- 
го симпозіюму в Києві, 
сказано в привітанні, свід- 
чить про визнання між- 
народною спільнотою 
ефективности зусиль Ук- 
раїни у забезпеченні дій- 
сної рівности прав націо- 
нальних меншин, задово- 
ленні їхніх інтересів, пот- 
реб, збереженні міжнаціо- 
нального миру. Президет 
висловив певність, що 
симпозіюм сприятиме по- 
глибленому обмінові дос- 
відом, випрацюванню спі- 
льних поглядів на проб- 
леми сучасности, а також 
спільному пошукові шля- 



хів розв’язання цих проб- 
лем. 

Серед питань, що роз- 
глядаються на симпозі- 
юмі, є мовні проблеми в 
інформаційній сфері. Мі- 
ністер інформації України 
Зіновій Кулик, виступаю- 
чи на конференції, зупи- 
нився на проблемі „дис- 
балянсу** між кількістю 
україномовних та росій- 
ськомовних видань. За йо- 
го словами, для задаво- 
лення інформаційних і 
культурних потреб на од- 
ного російськомовного 
читача припадає 54 газе- 
ти, а для задоволення 
потреб україномовного 
населення лише 7 періо- 
дичних видань. На думку 
3. Кулика, двомовність 
видань національно-куль- 
турних товариств „зігра- 
ла б дуже позитивну ро- 
лю у налагодженні нор- 
мальної етнополітики і 
етностосунків**. 



у виборах голови ВР панує застій 



Київ. — 26-го травня 
депутати вдруге не змогли 
обрати голову Верховної 
Ради, оскільки чотири 
право-центристські фрак- 
ції знову не взяли участи 
у голосуванні. 

Голова Лічильної комі- 
сії Валерій Мішура ска- 
зав, що вибори визнано 
недійсними. З 435 закон- 
них депутатів у голосу- 
ванні взяло участь 200, 
що на 92 менше від необ- 
хідного кворуму. 

Фракції Народно-Де- 
мократичної Партії, Руху, 
Соціял- Демократичної 
Партії (об’єднаної) і Пар- 
тії Зелених причиною 
своєї неучасти називають 
незгоду з процедурою го- 
лосування. Однак члени 
цих фракцій заявляють, 
що головною метою бой- 
котування виборів є не- 
допустити обрання лівого 
спікера. 

З тих, хто голосував, 
за лідера комуністів Пет- 
ра Симоненка віддав свій 
голос 151 депутат, що на 
40 менше, ніж за першим 
разом. 

Після першого голосу- 
вання, яке відбулося 22- 
го травня. Лічильна комі- 
сія змушена була перера- 



ховувати голоси. Вияви- 
лося, що у виборах голо- 
ви взяло участь не 213 
депутатів, а 204, і за П. 
Симоненка проголосував 
не 201 депутат, а 191. В. 
Мішура назвав це „тех- 
нічною помилкою**, яка 
не могла вплинути на ос- 
таточні результати вибо- 
рів. Депутат від Руху Ро- 
ман Зварич після цього 
запропонував розпустити 
Лічильну комісію, однак 
це не знайшло підтримки 
в законодавців. 

Деякі депутати вважа- 
ють, що вихід з ситуації 
можна знайти, відклавши 
вибори голови Верховної 
Ради до наступної сесії у 
вересні. До того часу 
пропонується створити 
тимчасову Президію в кі- 
лькості п’яти осіб, яка 
виконувала б функції 
спікера. 

Депутат від Народно- 
Демократичної Партії Во- 
лодимир Ємельянов ска- 
зав, що 15-го червня кін- 
чається термін ухвалення 
бюджетової резолюції. 
„Бюджет дорожче від 
будь-яких ігор, які зараз 
відбуваються на парла- 
ментарній трибуні**, — 
зазначив він. 



Асоціяція Юристів України 
захищатиме журналістів 



Київ (УНІАР). — Від- 
булися Установчі збори 
Асоціяції Юристів Украї- 
ни, яка представлятиме 
інтереси засобів масової 
інформації. 

Як сказано у статуто- 
вих документах, асоція- 
ція є неприбутковою орга- 
нізацією, не бере участиу 
жодній політичній кам- 
панії в інтересах жодного 
кандидата. Асоціяція має 
на меті; сприяти своїм 
членам у правних питан- 
нях, пов’язаних із засо- 
бами масової інформації; 
встановити зв’язки з по- 
дібними асоціяціями в ін- 
ших країнах; проводити 
освітянську працю з ад- 
вокатами, суддями, сту- 



дентами та громадськіс- 
тю з правних питань, по- 
в’язаних із засобами ма- 
сової інформації. 

Поштовхом для ство- 
рення Асоціяції стало збі- 
льшення числа скарг до су- 
ду на засоби масової ін- 
формації' та, нерідко, низь- 
кий професійний рівень ад- 
вокатів, що їх захищають. 
Також і журналісти недос- 
татньо обізнані в питаннях 
своїх прав та обов’язків. 

Асоціяція є стратегіч- 
ним партнером програми 
Американської асоціяції 
юристів “Правна ініціа- 
тива у Центральній і 
Східній Европі”. 

Про це повідомив прес- 
центр *‘Гаряча лінія”. 



Л. Кучма посилив 

контролю над Одесою 



Київ. — 26-го травня 
добірні вояки в артиле- 
рійських строях і з авто- 
матами на плечах взяли 
під охорону міську раду 
Одеси після того, як Пре- 
зидент Леонід Кучма при- 
значив посадником міста 
віцепрем’єра Миколу Бі- 
лоблоцького. 

Посилення президент- 
ської контролі над Оде- 
сою збільшило неспокій у 
місті, яке вже пережива- 
ло напруження в березні 
під час виборів посадника. 

Минулого тижня Уряд 
сильно скритикував по- 
садника Одеси Едуарда 
Гурвіца, а Верховний Суд 
визнав недійсним його пе- 
реобрання. Однак Е. Гур- 
віц відкинув постанову 
суду і закликав провести 
у червні щодо себе ре- 
ферендум. 

Справу проти Е. Гур- 
віца порушив його давній 
суперник Руслан Боделан, 
голова Одеської обласної 
державної адміністрації. 



На його думку, під час 
виборів посадника мали 
місце численні порушен- 
ня. 

Р. Боделан і Е. Гурвіц 
неодноразово звинувачу- 
вали один одного в при- 
четності до місцевих зло- 
чинних угруповань. Не- 
давні вбивства в Одесі 
мешканці пов’язують са- 
ме з їхнім ворогуванням. 

Л. Кучма наказав но- 
вому діючому посаднико- 
ві випрацювати впродовж 
двох тижнів „заходи щодо 
стабілізації соціяльно- 
економічної ситуації в 
місті**. 

в указі Президента ска- 
зано, що в Одесі „надзви- 
чайно складна політична, 
економічна і криміноген- 
на ситуація**, яка характе- 
ризується постійними зітк- 
неннями між політичними 
силами, державними уста- 
новами і місцевою владою, 
значним спадом добробуту 
населення і низкою злочи- 
нів на замовлення. 



Мусулмани погрожують 
російським видавцям 



Санкт-Петербург. — 
Після того, як видавниц- 
тво „Лімбус-Пресс** пові- 
домило про свій намір ви- 
дати російською мовою 
роман англійського пись- 
менника Салмана Рушді 
„Сатанинські вірші** , му- 
сулманські громади кра'ї- 
ни виступили з рішучим 
протестом, даючи до зро- 



зуміння, що видавці на- 
кликають на себе поваж- 
ну небезпеку. 

Голова Ради муфтіїв 
Росії шейх Равіль Гайнут- 
дін сказав на пресовій 
конференції в Москві: 
„Ми не погрожуємо, а ті- 
льки остерігаємо. Я сам 

(Закінчення на стор. 4) 



Смертність в Росії значно зростає 



Москва намагається 
рятувати свою економіку 



Женева, Швайцарія. — 
Оприлюднені на 51-ій що- 
річній Світовій асамблеї 
охорони здоров’я факти 
свідчать, що охорона здо- 
ров’я в Росії і смертність 
серед 'и населення є „без- 
прецедентні для мирного 
часу**. 

За останні 10 років три- 
валість життя чоловіків в 
Росії зменшилася на вісім 
років і становить 57 літ, а 
в деяких регіонах — - 
лише 48 літ. Цей показ- 
ник зрівнює Росію з най- 
біднішими державами 
Африки. 

Особливо збільшуєть- 
ся смертність від серце- 
во-судинних захворю- 
внаь: якщо 10 років тому 
в Росії від них вмирало в 
середньому 250 осіб за 
рік на 100,000 населення, 
то тепер — вже понад 
350 осіб. 

В офіційному звіті Сві- 
тової організації здоров’я 
подано висновки британ- 
ських і французьких вче- 
них: головною причиною 
фатальної російської си- 
туації є надмірне спожи- 
вання алькоголю, гострі 



соціяльно-економічні 
проблеми, занечищене 
довкілля, а також повна 
відсутність розуміння, що 
таке здорове харчування. 

Від 1992 року кількість 
населення в Росії зменшу- 
ється, і тепер це зменшен- 
ня становить майже 
800,000 річно. Все гост- 
рішою проблемою стають 
інфекційні захворювання. 
Наприклад, на туберку- 
льозу в Росії захворюють 
в 10 разів частіше, ніж у 
західніх країнах. Хворих 
на сифіліс від початку 
1990-их років збільшило- 
ся в 15 разів, кількість 
хворих на гепатит збіль- 
шується річно на 25 від- 
сотків. ^ 

Ще одним показником 
лихої соціальної ситуації 
в Росії вчені називають 
смертність у висліді 
вбивств, самогубств і не- 
щасних випадків. Від 
початку 90-их років збі- 
льшення цих смертей спо- 
стерігалося в усіх регіо- 
нах Росії і на сьогоднішній 
день перевищує 15 відс. 
від загальної кількости, 
смертей в країні. 



Москва. — Побоюю- 
чись цілковитого занепа- 
ду свого фінансового рин- 
ку, Москва у середу, 27- 
го травня, зробила драс- 
тичні заходи, щоб зберег- 
ти вартість своєї валюти 
та зупинити втечу закор- 
донних вкладників капі- 
талу. 

Щоб припинити досі 
найбільш поважну еконо- 
мічну кризу нового уряду 
Росії, офіційні чинники 
негайно потроїли відсот- 
кові рати. 

Впродовж цілого тиж- 
ня фінансовий ринок Росії 
був постійно атакований, 
бо зростало занепокоєння 
серед інвесторів і офіцій- 
них чинників ЗСА, котрі 
побоювалися, що еконо- 
мічне безладдя Азії може 
поширитися і на Росію. 

Московська біржа ува- 
жається тепер найгіршою 
в світі, бо й' оперативність 
зменшилась в цьому році 
майже на 50 відсотків, 
вартість бондів і цінних 
паперів постійно падає, а 
намагання підсилити ру- 



бель скуповуванням ва- 
люти на відкритому рин- 
ку вже коштує понад 1 
блн. дол. з готівкової ре- 
зерви, котра й без того є 
досить низькою. 

Цей фінансовий неспо- 
кій створює також поваж- 
ну політичну кризу в Росії 
та починає бути неаби- 
якою журбою для аме- 
риканських законодавців, 
які всеціло дали свою 
підтримку реформістсь- 
кому урядові президента 
Боріса Єльцина. Російсь- 
кий президент тим часом 
всю свою та свого нового 
кабінету увагу зосереджує 
на обороні вартости рубля, 
бо для пересічного росія- 
нина це є барометром еко- 
номічної та політичної ста- 
більности країни. 

Неспроможність ста- 
білізувати рубель може 
привести до девалюації, 
та ланцюгову реакцію 
боргових проблем для 
уряду Росії, занепад бан- 
ків, інфляцію та політич- 
ний неспокій. 
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ДУХОВЕНСТВУ - ОСВІТА, 

ОСВІТІ - ДУХОВНІСТЬ 

ЛЬВІВ. — у четвер, 21-го травня, 
о 5-ій годині у Львівській Богослов- 
ській Академії (ЛБА) відбувся чер- 
говий науковий семінар на тему 
**Богословська освіта та релігійне 
виховання в Україні”. Семінар ор- 
ганізував Інститут Історії Церкви та 
Інститут Релігії та Суспільства. У 
своїх доповідях науковці Інституту 
Історії Церкви ЛБА представили 
особливості підготови кандидатів 
духовного сану і форми збереження 
й успадкування християнської віри 
в період панування тоталітарного 
атеїстичного режиму, а також проб- 
леми розбудови системи релігійної 
освіти в сучасних умовах. Організа- 
тори сподіваються, що ця пробле- 
матика викличе зацікавлення не 
лише фахівців-істориків та релігіє- 
знавців, але й церковної ієрархії, 
духовенства, студентів і семінарис- 
тів, педагогів і представників дер- 
жавної влади, для яких ця тема є 
предметом 'їх щоденної діяльности. 

ВИВЧАЮТЬ ПОЛІТИЧНИЙ ПІДТЕКСТ 
ШАХТАРСЬКИХ СТРАЙКІВ 

КИЇВ. — Прем’єр-міністер Валерій 
Пустовойтенко заявив на засіданні 
Кабінету Міністрів, що страйки та 
інші акції протесту шахтарів орга- 
нізовані окремими політичними си- 
лами, що не зацікавлені в стабіль- 
ній праці Уряду й стабільності ви- 
конавчої влади взагалі. За його 
словами, страйк шахтарів на Дні- 
пропетровщині пов’язаний зі збо- 
ром підписів у Верховній Раді з ви- 
могою резиґнації Уряду. Прем’єр 
відкликається на відповідну інфор- 
мацію, отриману з Міністерства 
Внутрішніх Справ та Служби Без- 
пеки України. В. Пустовойтенко за- 
явив, що Урядяк ніколи стабільно 
фінансує шахти і цілком виконав 
цьогорічні зобов’язання перед шах- 
тарями. Розпочато також фінансу- 



вання будівництва нових шахт за 
рахунок амортизаційних відраху- 
вань. 

ЗАСЛУХОВУЮТЬ ПЕРЕДВИБОРЧІ 
ПЛЯТФОРМИ 

КИЇВ. — Минулого тижня народні 
депутати України заслухали перед- 
виборчі плятформ 12-ох кандидатів 
на пост голови Верховної Ради Ук- 
раїни. Останніми виступили два по- 
зафракційні й позапартійні депута- 
ти-самовисуванці — виконуючий 
обов’язки голови правління комер- 
ційного банку **Корал-Банк” Олек- 
сандер Ржавський та голова Това- 
риства мадярської культури Закар- 
паття, політолог та історик Микола 
Ковач. Найближчим часом відбу- 
деться обговорення всіх кандида- 
тур. Після чого кожному кандида- 
тові буде надано слово, а вже тоді 
відбудеться голосування. 

ОДЕСИТИ ВИМАГАЮТЬ 
РЕФЕРЕНДУМУ 

ОДЕСА. — Тут 21-го травня відбу- 
лася перша сесія Одеської Міської 
Ради. У її праці взяли участь 87 із 
98 обраних депутатів. Засідання 
провів голова Одеської територі- 
яльної міської виборчої комісії Ле- 
онід Капелюшний. Секретарем Мі- 
ської Ради обрано Олександра Про- 
копенка. Затверджено також склад 
виконкому Одеської Міської Ради у 
складі 11 осіб. Сесія більшостю (70 
голосів “за”) шляхом поіменного 
голосування ухвалила рішення про- 
вести міський референдум про ре- 
зультати виборів одеського місько- 
го голови. Референдум призначено 
на 28-го червня одночасно з пере- 
виборами депутатів Одеської Об- 
ласної Ради від Одеси. Учасники ре- 
ферендуму мають відповісти на та- 
ке питання: **Чи підтверджуєте (ви- 
знаєте) ви, що 29-го березня 1998 
року територіяльна громадам. Оде- 
си згідно зі статею 141 Конституції 



України на основі загального, рів- 
ного прямого виборчого права, 
шляхом таємного голосування, 
терміном на 4 роки обрала одесь- 
ким міським головою Едуарда Ґур- 
віца?”. 

ПЕРСПЕКТИВИ ЛІВОГО РУХУ 

КИЇВ. — Тут відбулася конферен- 
ція на тему перспектив лівого руху 
в країнах СНД. **Тепер в СНД ми не 
спостерігаємо серйозного інтелек- 
туального лівого руху”, — зазна- 
чив директор Інституту регіональ- 
ної політики та сучасної політології 
Дмитро Корчинський на відкритті 
конференції. Серед іншого, розгля- 
нено питання громадських свобід, 
державних метод боротьби з без- 
робіттям, права на приватну влас- 
ність тощо. Д. Корчинський заува- 
жив, що не розраховує на значні до- 
сягнення під час конференції, але 
сподівається, що ці проблеми бу- 
дуть максимально досліджені. 

СТАБІЛІЗУЄТЬСЯ 

СОЦІЯЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН 

КИЇВ. — Державний комітет ста- 
тистики України оприлюднив під- 
сумки соціяльно-економічного ста- 
ну в країні за перший квартал 1998 
року. Згідно з оприлюдненими да- 
ними, в Укра'їні намітились певні 
тенденції виробничої стабілізації, 
збільшено обсяги промислового ви- 
робництва та перевезень вантажів. 
Досягнуто зростання обсягів капі- 
тальних вкладень у будівництво. 
Усе це позитивно вплинуло на рі- 
вень обсягу валового внутрішнього 
продукту, який майже досяг рівня 
першого кварталу минулого року 
— 99,8 відсотка. Водночас зрос- 
тання обсягів виробництва не набу- 
ло стійкого системного характеру, 
практично не супроводжувалось 
поліпшенням фінансового стану 
підприємств, подоланням платіжної 
кризи. 



У СВІТІ 

ЗАОХОЧЕНІ своїм УСПІХОМ у гонгконґських ви- 
борах минулої неділі, 24-го травня, продемократичні 
політики закликають до швидшого переходу на повну 
демократичну систему. Одначе Танґ Чігва, теперішній 
керівник Гонґ Конґу, дуже проти цього, а це в свою 
чергу починає закроюватися на цікаві політичні кон- 
фронтації вперше від часу перебрання Гонг Конґу Ки- 
таєм у липні минулого року. Новообрана леґіслятура 
заступить існуючу, що її як провізійну назначив Пекін 
після перебрання влади та яку в загальному уважали 
виключно потакуючим тілом. Голова Демократичної 
партії Мартин Лі уважає, що 2.7 млн. виборців Гонґ 
Конґу є спроможними вже в наступних виборах у 2000 
році вибрати свого керівника та усіх 60 законодавців. 
Одначе згідно з умовами конституції Гонґ Конґу це є за- 
пляноване до здійснення у 2007 році. Тому аналітики 
уважають, що політичніе життя Гонґ Конґу найближ- 
чим часом буде цікавим і Тунґ Чігва не матиме надто 
спокійного життя. 



В АМЕРИЦІ 

у ВІВТОРОК, 26-ГО ТРАВНЯ, уряд стейту Ню Джер- 
зі став переможцем у п’ятирічному судовому процесі з 
урядом нюйоркського стейту за приналежність відо- 
мого острова Елліс, що знаходиться у гирлі ріки Гад- 
сон. Верховний суд ЗСА голосами 6 до З вирішив спра- 
ву в користь Ню Джерзі, залишаючи власністю Ню 
Йорку первісних 3.3 акри землі, а решту в більшості 
штучно створених насипами 24.2 акраів землі припало 
Ню Джерзі. Острів Елліс відомий з того, що через йо- 
го Іміґраційний центр перейшло сотні тисяч іміґрантів 
— предків понад 40 відсотків сьогоднішнього населен- 
ня країни. Своє рішення Верховний суд базував на до- 
говорі поміж обидвома стейтами з 1834 року, коли ост- 
рів був три акровим укріпленням американського вій- 
ська, де сказано, що за „Ню Йорком залишається 
юриздикція теперішньої території**, але до Ню Джерзі 
належатимуть навколишні води та затоплені ними зем- 
лі, тому цих 24.2 акри, котрі були насипані від 1890 до 
1934 року належать Ню Джерзі. 
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Сугарто пішов, але його 
люди — при владі 

Головною подією у світі минулого тижня стала 
резиґнація президента Індонезії 76-річного гене- 
рала Сугарто. 

Авторитарний режим Сугарто часто порівнюють 
з режимами Августо Піночета в Чіле чи Шаха в 
Ірані, та найвірнішим, мабуть, було б порівняти 
його з режимом Фердінанда Маркоса на Філіппі- 
нах. Проте будь-які порівняння не можна вважати 
точними. 

Після двох віків голляндського колоніялізму, Ін- 
донезія у 1949 році стала на шлях будівництва со- 
ціалізму. Незалежність індонезійці здобули, вирі- 
завши 200,000 комуністів, як своїх, так і китайців, 
які жили на території країни. Власне китайців ви- 
різали найбільше, бо індонезійська Комуністична 
партія керувалася вказівками з Пекіну. Ця неба- 
чена досі різня вжахнула світ. Натовп грабував і 
палив китайські крамниці, будинки, автомобілі. 

Здобувши незалежність, Індонезія проголосила 
себе республікою і в Джакарті пост президента 
тоді зайняв блискучий оратор з дуже подібним пріз- 
вищем — Сукарно. Він обіцяв керувати держа- 
вою, опираючись на націоналізм, гуманізм, де- 
мократію, соціальний прогрес і релігійність. Але 
насправді жадібно кинувся нагромаджувати влас- 
ні багатства і став диктатором. 

Через шість років Сукарно скликав конферен- 
цію керівників 23-ох країн Африки й Азії. У за- 
пальній промові він сказав, що нарешті народи 
прокинулися від вікового сну і кольорові змогли 
скликати свою першу міжнародну конференцію. 
“Ми, народи Азії і Африки, становимо найбільшу 
частину населення плянети і можемо мобілізува- 
ти те, що я назвав би моральним гнівом народів 
на захист миру!”, — сказав Сукарно і його підтри- 
мали інші учасники конференції. 

Невдовзі населення Індонезії дуже збідніло й 
опинилося на межі виживання. В результаті ново- 
го кривавого бунту знову загинули тисячі людей. 
Нарешті Сукарно скинули і новим президентом Ін- 
донезії у 1965 році став генерал Сугарто, який на 
32 наступні роки став новим незмінним диктатором. 
Він і його родичі заволоділи автомобільними ма- 
гістралями, летовищами, банками, фінансовими 
корпораціями, автомобільним та іншими завода- 
ми. 

Знову ж таки економічна ситуація в країні стала 
причиною невдоволення. У перші місяці 1998 ро- 
ку в Індонезії почастішали студентські протести та 
вимоги резиґнації Сугарто. Такі ж настрої охопили 
і найближче оточення президента. До резиґнації 
закликав його і президент ЗСА Билл Клінтон. На- 
решті 20-го травня 1998 року Сугарто заявив, що 
йому стало важко керувати державою, тому він 
передає управління до кінця свого президент- 
ського терміну, тобто до кінця 2003 року, віцепре- 
зидентові Юсуфові Габібі. Тобто такому ж корум- 
пованому чиновникові зі свого оточення. Залиши- 
лися на керівних постах і його сини та інші родичі. 
Щоправда одна донька уступила зі свого урядо- 
вого посту, але справжньої демократизації в Ін- 
донезії очікувати марно. Навпаки, неважко перед- 
бачити нові протести і проведення нових прези- 
дентських виборів. 

І все ж, рішення Сугарто світ сприйняв з полег- 
шенням, оскільки цього разу обійшлося загибел- 
лю сотень людей, в той час, як попередні два бун- 
ти, згідно з офіційною статистикою, забрали жит- 
тя до одного мільйона людей. 

Новий президент Габібі, який також є керівни- 
ком власної економічної імперії, навряд чи захоче 
так просто поступитися клановими інтересами. 
Він підтримує оборонну промисловість, авіяцію та 
інші дорогі проекти. Сугарто передав владу саме 
йому в розрахунку, що не постраждають інтереси 
його дітей. 

Шукаючи аналогів, можна згадати не лише Фі- 
ліппіни, де проти Маркоса повстала армія та час- 
тина політиків і, знову ж таки, був тиск з боку ЗСА. 

І це привело до “добровільної” резиґнації нез- 
мінного президента Філіппін. Як не дивно, армія 
сприяла стабілізації в суспільстві і за дев’ять ро- 
ків Філіппіни досягли не лише демократизації, а й 
великого економічного поступу. 

Все це якоюсь мірою нагадує і ситуацію в ко- 
лишньому СССР. Щоправда, кремлівські лідери 
так ніколи і не визріли для того, щоб за життя від- 
мовитися від керма, але по смерті чергового ге- 
нерального секретаря клановість зберігалася й 
закріплювалася. На жаль, це триває й тепер у но- 
вих післясовєтських країнах, в тому числі і в Укра- 
їні. І все тому, що під новими гаслами до влади щоро- 
ку приходять переважно все ті ж кланові, корум- 
повані люди з колишньої комуністичної верхівки. 

І доки це триватиме, доти марно сподіватися на 
подібний до філіппінського економічний прогрес. 



„чим ГОРЩОК НАКИПИТЬ...” 



Історичної ваги голо- 
сування у Сенаті ЗСА від- 
булося, і НАТО, установа 
часів Холодної війни, пе- 
реступила поріг у новий 
період похолодновоєнної 
розбудови, з цієї нагоди в 
американській пресі поя- 
вилось багато коментарів: 
і зі сторони прихильників 
поширення, і його опонен- 
тів. Невтральна ж преса 
відзначувала, що ЗСА те- 
пер опинилися у трудно- 
щах: посування НАТО до 
кордонів Росії викличе ве- 
лике обурення російсько- 
го уряду і російського на- 
роду; припинення ж про- 
цесу поширення полишить 
багато країн Східньої Ев- 
ропи „на сухому”, нагляд- 
но демонструючи віддан- 
ня цих країн у сферу 
впливу Росії. І тому не є 
дивним, що урядовий Ва- 
шінґтон бажає відсунути 
це рішення якнайдальше. 
Наглядно вказував на це 
факт, що 22 сенатори, які 
голосували за ратифіка- 
цію, голосували також за 
поправку сенатора Джана 
Вернера, яка на якийсь 
час припиняла б прий- 
мання нових членів до 
НАТО. 

Тінь Росії 

Цілий час над дискусі- 
єю про поширення НАТО 
висіла важка тінь Росії. 
Не зникла ця тінь і з чис- 
ленних коментарів з при- 
воду історичного голосу- 
вання. У прихильників по- 
ширення вона маніфесту- 
вала свою присутність од- 
ним підходом: у перемозі 
будь щедрим для против- 
ника, в противників по- 
ширення — іншим: чи ж 



В. Кульчицький-Ґут 



ми не казали? 

Типовим прикладом 
першого підходу може 
служити коментар Збіґ- 
нєва Бжезінського. От йо- 
го початок: „Після прого- 
л осування Сенатом, щоб 
поширення НАТО ратифі- 
кувати, слідуючим істо- 
ричним завданням евро- 
атлянтійської спільноти є 
притягнення Росії. Це за- 
бере багато часу, але ус- 
піх означатиме розв’язан- 
ня, нарешті, фатальної 
дилеми, яку Европа XX 
століття сама розв’язати 
не могла: як повестися із 
ростом потуги Німеччини 
і Росії”. 

Дальше він каже, що 
НАТО є якраз цією уста- 
новою, яка може це осяг- 
нути: „Справу ж бо Ні- 
меччини розв’язано ство- 
ренням НАТО, справу Ро- 
сії може розв’язати поши- 
рення НАТО і на Росію”. 
(“Оп Іо К.и88Іа”, „Вашінґ- 
тон Пост”). 

Прикладом другого 
підходу може добре слу- 
жити коментар опонента 
поширення Джиммі Гоґ- 
ланда: „Підсвідомість іс- 
торії прогуркотіла остан- 
нього тижня і в Европі, і в 
Америці, — заявляє він 
зловтішно. — Майже у 
цей самий час, як Сенат 
слухняно ратифікував де- 
фективний плян поширен- 
ня НАТО Адміністрації 
Клінтона, Росія рішуче 
відсунулась від провід- 
ництва ЗСА на Балканах”. 
Мова тут про відмову Ро- 
сії дати свою згоду на- 
тискати на Сербію, щоб 



вона мирно розв’язала 
справу Косово, де існує 
велика загроза нової вій- 
ни на Балканах. 

На думку Гоґланда, 
Росія своєю відмовою по- 
чала відплачуватися ЗСА 
за поширення НАТО. То- 
му, кінчаючи, він гово- 
рить: „З’єднані Стейти не 
повинні обдурювати себе, 
що вони мають ефектив- 
ну мілітарну альтернати- 
ву до громадянської війни 
в Косово, яка наближа- 
ється. Вони її не мають. 
Єдиною зовнішньою поту- 
гою, здатною Мілошевіча 
привести до порядку, є 
Росія”. (“Егот КАТО Іо 
іЬе геаі \уог1(і”, „Вашінґ- 
тон Пост”). 

А що ж на це все Ро- 
сія? 

Спадкоємниця СССР 

У журналі „Демокра- 
тизація”, присвяченому 
„післясовєтській демо- 
кратизації”, у числі за зи- 
му 1998 року, Валерій Н. 
Ґорохов, директор Депар- 
таменту модерної і су- 
часної історії Москов- 
ського університету, та 
Дімітрій Є. Ґоровцов, ек- 
сперт Комісії законодав- 
чих, судових і правних ре- 
форм Державної думи 
Росії, пишуть про “КАТО 
ехрапзіоп: а уіє\у ^гот Ше 
Зіаіе Пита”. Тут вони на- 
рікають: „Від упадку СССР 
чотирнадцять нових дер- 
жав появилося поруч Ро- 
сійської Федерації. Хоч 
Росія залишається най- 
більш могутньою і справ- 



жньою спадкоємницею 
Совєтського Союзу, згід- 
но з міжнародним правом 
вона є рівною з іншими 
колишніми совєтськими 
республіками”. І власне з 
цієї позиції, з позиції Росії 
як спадкоємниці СССР, 
вони і підходять до справи 
поширення НАТО. 

На їхню думку, НАТО 
було створено, „щоб ро- 
бити політичний і мілі- 
тарний тиск на Совєт- 
ський Союз і його партне- 
рів”. Ці ж „партнери” для 
них не були поневолені 
народи, але тільки були 
„під впливом СССР”. І 
вони, оті „партнери”, ре- 
агуючи на створення 
НАТО, з’їхались до Вар- 
шави разом із СССР, і 
створили Варшавський 
пакт. 

З’єднані ж Стейти 
„при кінці 50-их і початку 
60-их років взяли курс на 
знищення совєтської дер- 
жави зсередини. Політич- 
но-мілітарний важіль 
НАТО мав служити ін- 
струментом, при помочі 
якого З’єднані Стейти ма- 
ли намір осягнути цю ме- 
ту”. І вони її осягнули, 
бідкаються автори. З 
дальшого ж виходить, од- 
наче, що це не НАТО при- 
вела до упадку Варшав- 
ський пакт і СССР, але 
„що найважніше, це був 
результат неактивности 
російських дипломатів і 
колишніх політичних лі- 
дерів, які не були здібні 
відповідно ужити потуж- 
ність і впливи Росії”. 

Дальше вони твер- 
дять, що хоч не стало 
СССР, „Холодна війна не 

(Закінчення на стор. 3) 



ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ 



Експерти Европей- 
ського банку реконструк- 
ції і розвитку (ЕБРР), 
який мав свої річні збори 
в Києві 9-го і 10-го трав- 
ня, ствердили, що Росія, 
Україна і Румунія є кра- 
їнами особливо вразливи- 
ми до раптового перемі- 
щення капіталу і валюти. 
Тому ці країни повинні су- 
воро контролювати свої 
зобов’язання і скориста- 
тися з досвіду азійських 
держав, які переходять 
економічну кризу. 

Перший раз від почат- 
ку трансформації з пла- 
нової до ринкової еконо- 
міки цілий регіон Цен- 
тральної і Східньої Евро- 
пи матиме економічний 
ріст в 1998 році, прогрес 
якого, одначе, не буде рів- 
номірний. ЕБРР знизив 
свої передбачення росту 
на 1998 рік з 3.1 відс. до 
2.5 відс. на Центральну і 
Східню Европу. Він пе- 
редбачає економічний ріст 
в Росії на 1.7 відс., а в Ук- 
раїні — на 1.0 відс. Коли 
Україна розпочне привати- 
зацію своїх великих під- 
приємств, то невдовзі за- 
знає швидкого економіч- 
ного росту. 

Мінливість азійського 
ринку пожвавила увагу 
фінансових ринків до 
країн Східньої Европи, які 
найбільше сполягають на 
чужий капітал, щоб фі- 
нансувати більші дефіци- 
ти державних бюджетів. 

Російська Федерація і 
Україна, яким конечно по- 
трібні чужі інвестиції, є 
дуже вразливі на відтяг- 
нення чужого капіталу. 
Експансія торгівлі значно 



Олександер Серафим 



утруднена високою про- 
центовою ставкою і від- 
сутністю довгореченцевих 
фінансів, головно для се- 
редніх і малих підпри- 
ємств, які є дуже важли- 
вими у стимулюванні при- 
ватного сектора. Де немає 
фінансових реформ, там 
інвестиційні можливості 
завмирають. 

Україна почала перео- 
рієнтовувати свою торгів- 
лю і індустрію на Цен- 
тральну Европу і півден- 
них сусідів. Україна, Росія 
та інші країни помало пе- 
реконуються, що оздоров- 
лення їхніх економік за- 
лежить від чужого капі- 
талу. Щоб його притягну- 
ти, вони мусять створити 
сприятливі правні, подат- 
кові, інвестиційні і поста- 
вові умови. 

Україну тепер вважа- 
ють кладовищем для ін- 
весторів через її неуспіхи 
у здійсненні реформ, в 
лютому ц. р. Україна про- 
давала бонди з високою 
процентовою ставкою на 
міжнародному ринку. На 
думку експертів, її кош- 
тувало б ще більше про- 
дати їх на домашньому 
ринку. Европейський ри- 
нок продає бонди на низь- 
кій процентовій ставці, то- 
му українські бонди, яких 
ціна віддзеркалює риск, 
знайдуть покупців. 

Деякі фінансисти вва- 
жають, що українські ак- 
ції купувати вигідно. Бон- 
ди України мають найви- 
щу процентову ставку в 
Европі — біля 50 відс. 



Причиною цього є те, що 
макроекономічні рефор- 
ми в Україні були здійсне- 
ні набагато повільніше, 
ніж в інших східньоевро- 
пейських країнах, які пе- 
реводять свої економіки 
на ринкові відносини. 

Лондонський часопис 
„Файненшел Тайме” опуб- 
лікував 8-го травня свої 
спостереження стосовно 
інвестування у Східній 
Европі. Коли, на його дум- 
ку, азійська економічна 
криза тимчасово перерва- 
ла можливости інвесту- 
вання в цих країнах, Ук- 
раїна стала більш атрак- 
тивною, головно її 5-біль- 
йоновий домашній ринок 
бондів, як також її майже 
8-більйонова біржа. 

Гривня є під загрозою 
девальвації, причиною 
якої є дефіцит державно- 
го бюджету і низькі ва- 
лютні резерви. Цього ро- 
ку гривня впала на вар- 
тості біля 6 відс., але 
тимчасово устабілізува- 
лося, і ця стабільність 
може тривати до кінця ро- 
ку. Цей відчутливий риск 
гривні є головним фак- 
тором високої проценто- 
вої ставки українських 
бондів. 

Головною причиною 
непевности на біржі є 
приватизаційна програма. 
Хоча багато великих під- 
приємств є частинно при- 
ватизовані, більшість їх- 
ніх акцій не перебуває у 
приватних руках. Експер- 
ти вважають, що повна 
приватизація великих під- 



приємств стане каталіза- 
тором для зросту цін ак- 
цій. 

Помимо приватизації, 
існують інші макроеконо- 
мічні проблеми, від яких 
страждають українські 
підприємства. Одною з 
них є брак готівки. Дер- 
жавні заборгування пере- 
вищують 120 блн. гривень 
— це більше, ніж валовий 
державний прибуток. Ми- 
нулого року, за даними 
статистики, товарообмінні 
угоди в Україні становили 
66 блн. гривень — дві 
третини валового держав- 
ного прибутку. Напри- 
клад, платність за елек- 
трику була лише 10 відс. 
готівкою. Статистика, од- 
наче, є ненадійною тому, 
що ціни на товарообмінні 
угоди є встановлені сва- 
вільно. 

Одним показником у 
розвитку українського 
ринку капіталу буде рі- 
шення Міжнародного ва- 
лютного фонду щодо на- 
дання Україні 2.5 блн. 
дол. кредиту протягом на- 
ступних трьох років. Це 
рішення можа запасти 
вже в червні і залежатиме 
від введення програми 
драстичних економічних 
реформ, які включають 
приватизацію, звільнення 
економіки від контролі та ін- 
ші макроекономічні зміни. 

Помимо того, західні 
дипломати дивляться оп- 
тимістично, кажучи, що 
тепер є добрий час на ре- 
форми — після виборів 
до Верховної Ради і перед 
презццентськими виборами. 



Ганна Черінь 

КАЗКОВА КРАСА 
В РАМКАХ ІСЛЯМУ 

(Уривок ІЗ тревелоґу „Турецький марш”) 

І 

Перемандруємо уявно в ХІУ-ХІІІ століття до нашої 
ери. Величні пам’ятки тих часів збереглись дотепер. В 
більшості, їх зберегла химерна природа цієї країни, ша- 
рами ляви, наносів, каміння й пилу покривши печери, 
будинки, храми й цілі міста, аж поки їх, зовсім недавно, 
відкопали. 

Всього 200 миль від столиці, Анкари, примарно 
красується Каппадокія — „країна приємних звуків”. 
Починається з міста Ак-Сарай, де ми ознайомились із 
танцями, піснями й обрядами турків. А що турки скла- 
лись із багатьох племен, то і в їхніх піснях, танцях, оде- 
жі є відміни. Близько до інших країн прийняли й пер- 
ські вбрання, вірменське галайкання, грузинські танці 
й музику... На вечерю засмажили нам цілого баранця, 
може й не одного, бо набралось багато публіки. 

Вранці вирушили в гори Каппадокії ~ свої багато- 



поверхові печери турки називають восьмим чудом сві- 
ту. Далі в наших мандрах ми побачили ще не одне „во- 
сьме чудо”. Каппадокія справді чудо, не знати котре. 
Бачили ми китайський Ґвелін, Сад Богів у Колорадо, 
Мачу-Пічу в Перу — але в порівнянні з горами Кап- 
падокії вони бліднуть. 

Звідки взялися ті дивні печери? Мільйони літ тому 
три вулкани вивергли ляву і попіл, що з часом пере- 
творились у туф. Пройшли тисячоліття, вітер, сонце, 
річки й дощі вирізьбили дивовижної краси горби, шпи- 
лі, печери. їх використали як житло пустельники та 
люди, які ховались від переслідування різнорідних на- 
пасників, що хвилями напливали в Малу Азію. Всі до- 
роги йшли через Анатолію, ніхто їх не обминав. Тут пе- 
реходили вояки Олександра Македонського, цим шля- 
хом наступали араби на Візантію. Тут ховались від пе- 
реслідування римлян перші християни, а пізніше — і 
християни, і турки — від арабів. 

В околицях Язликая є містечко Вогазкале, колиш- 
ня Гаттуша, столиця гіттітів. Тільки в 1906 році німці 
відкопали під товстими шарами наносів пам’ятки гіт- 
тітської цивілізації ХІУ-ХІІІ в. до нашої ери. Але аж до 
1970 року розкопки не охоронялись, і кожен міг собі пі- 
дібрати якусь „цяцьку”. Розкопки засвідчили скарби 
давньої цивілізації, ті люди вміли розтоплювати ме- 



Роман Кухар 

Львівський Оперний Театр 
воєнного часу в дії 

Оксана Паламарчук, „А Музи не мовчали”, Львів 
{Оперний театр): 1941-1944 року, Бібіліографія (З ст.), 
ілюстрації (14 ст.), заставки в тексті, Львів, В-во 
„Зерна”, 1996, ст. 97. 



Всупереч невірному 
звітуванню представників 
підсовєтської музичної іс- 
торіографії, нечебто Львів- 
ський Оперний Театр при- 
пинив свою діяльність 
уже в сезоні 1940-41 років 
та розпочав її знову щой- 
но у травні 1945 року (гл. 
Алла Терещенко: „Львів- 
ський Державний Акаде- 
мічний Театр Опери та Ба- 
лету ім. Івана Франка, ст. 
11-12, ‘Музична Україна’, 
Київ, 1989, ст. 207), Окса- 
на Паламарчук, завідую- 
ча літературною части- 
ною цього ж театру, дока- 
зує протилежне в її ак- 
туальній праці, цікавій, 
належно вдокументова- 
ній, забезпеченій історич- 
ними світлинами. 

Ні! Театр не припинив 
у ті тривожні роки війни 
своєї діяльности впро- 
довж трьох повних те- 
атральних сезонів, навпа- 
ки, довів її до нечуваного 
раніше розквіту. Таким 
чином музикознавець Ок- 
сана Паламарчук, авторка 
монографії про Миколу 
Колессу та статтей і роз- 
відок на музично-теат- 
ральні теми, колишній ре- 
дактор музичних програм 
Львівської телестудії, за- 
повнила чергову „білу 
пляму”, зумовлену ви- 
кривленим на больше- 
вицький ідеологічний лад 
совєто-московським літо- 
писанням. 

Хоч розміром її де- 
тальна розвідка відносно 
невелика, проте своїм за- 
сягом достатньо містка, 
навіть вичерпна, оскільки 
займається дослідженням 
оперативности всіх чо- 
тирьох складових галузей 
театру — опери, оперети, 
балету і драми. Б до- 
повненні до хронології 
офіційних функцій те- 
атру, авторка, в розділах 
„Веселий Львів” і „Кон- 
цертне життя”, звідомляє 
теж про інші прояви му- 
зичної активности у Льво- 
ві того часу, зрештою 
особисто й організаційно 
пов’язані часто з театром. 

Сперта на матеріялях 
з театральних архівів, 
пресових публікацій та ав- 
торитетних свідчень, пр- 
аця О. Паламарчук чітко 
документує живучість на- 
ціонально відродженого 
українського театру, за- 
судженого совєтською 
системою фальсифікацій 
на квазі-небуття. 

Після прикінцевих 
підсовєтських масакр ук- 
раїнського населення у 
Львові та панічної втечі 
органів совєтської влади в 
червні 1941 року ново- 
створена управа театру 
почала зразу діяти. У 
складі Андрія Петренка 
— директора, Володими- 



ра Блавацького — його 
заступника, режисера й 
керівника мистецькою 
частиною, Петра Сороки 
— допоміжної сили. Лева 
Туркевича — музичного 
керівника, Ярослава Бар- 
нича — диригента та Гри- 
гора Лужницького — лі- 
тературного дораднику у 
співпраці з режисером Йо- 
сипом Стадником, соліс- 
тами — І. Рубчаком, Є. 
Поспієвою, О. Бенцале- 
вою-Карп’як, Й. Поляко- 
вим та оперним хором, 
довершено вже 19-го лип- 
ня 1941 року відкриття те- 
атрального сезону народ- 
ною оперою „Запорожець 
за Дунаєм”. 

Львівський оперний 
театр відпечатав славно 
свій ренесанс такими опе- 
рами, як „Аїда”, „Кар- 
мен”, „Мадам Батер- 
фляй”, „Тоска”, „Голлян- 
дець-блукач”, „Фавст”, 
оперетами „Циганський 
барон”, „Жайворонок”, 
„Паґаніні”, „Циганська 
любов”, „Лилик”, балет- 
ними виставами „Дон Кі- 
хот”, „Пер Ґінт”, драма- 
ми „Ой, не ходи, Грицю”, 
„Ніч під Івана Купала”, 
„Тріюмф прокурора 
Дальського”, „Батурин”, 
„Украдене щастя”, „Ка- 
мінний господар”, „Ріка”, 
„Гамлет”, „Ревізор”, „Ми- 
на Мазайло” та іншими. 

Обмежений розмір ко- 
роткого відзиву на змі- 
стовну працю О. Пала- 
марчук не дає спромож- 
ности ширшого охоплення 
цілости театральної ре- 
презентації — вистав та їх 
передових дійових осіб — 
від Є. Поспієвої, І. Тур- 
кевич-Мартинецщ ^ Ти- 
сяка, О. Руснака, 3. Доль- 
ницького — до Л. Рейна- 
ровича, Ніни Шевченко, 
С. Гаврищук, І. Маланюк, 
в опері, В. Переяславець, 
О. Ярославціва, 3. Сугро- 
бкіної, Р. Геринович, Д. 
Нижанківської, М. Коля- 
ди, в балеті, О. Бенцале- 
вої-Карп’як, Ст. Стадни- 
ківни, О. Кальченко, Л. 
Німців, В. Карп’яка, Л. 
Мацюка, в опд>еті, чи В. 
Блавацького, Й. Гірняка, 
Є. Курила, В. Левицької, 
Я. Галяса, Б. Паздрія, 
подружжя Шашаров- 
ських, О. Сліпенького, Є. 
Дичківни, С. Залєського, 
у драмі. 

Точне звітування про 
всебічну діяльність Львів- 
ського Оперного Театру 
та його мистців-учасників 
знайде читач у цікавій, 
унікальній свого роду, 
чіткій хроніці нашого хра- 
му Муз із викресленого 
совєтською музикогра- 
фією періоду 1941-44 ро- 
ків п. 3. „А Музи не мов- 
чали”. 



тал, будувати храми і писати клинцями. Гіттіти мали 12 
головних богів, відповідальних за різні явища природи: 
бог грому й блискавки, бог сонця, місяця, бог і богиня 
води, бог зерна... На скелях лишились викарбувані ба- 
рельєфи обрядових сцен: весільна церемонія з участю 
всіх 12 богів; церемонія смерти зображує царя Туталью 
IV з мечем між ногами. Він прямує в підземелля, звід- 
ки бог місяця переведе його в інший світ (чи не на іншу 
плянету часом?) Урна з останками Тутальї IV знайдена 
в скелі. Гіттіти спалювали мертвих, бо як же можна 
викопати могилу в кам’янім ґрунті? На варті королів- 
ського палацу стоять досить добре збережені леви з 
висолопленими язиками. Турки горді своїми левами: 
вони, бачте, добрі, усміхаються, не такі „вульгарні”, 
як, наприклад, у Єгипті. Є тут також і сфінкс, тільки 
один, а було три. Двох забрали до музеїв Англії та Ні- 
меччини. 

Колись у Гаттуші було 80-90 тисяч населення. Але 
напасники і стихійні лиха зруйнували місто й знищили 
населення. Тепер тут ніхто не живе, зате повно турис- 
тів. Ходити по руїнах та печерах нелегко: печери побу- 
довані так, щоб до них не міг дістатися ворог, а якщо й 
пролізе, то з печерної діри дістане камінь на голову. 
Могли його дістати й ми, але все обійшлось без траге- 
дії. А на сторожі стоять леви з висунутими язиками й 
очима з дорогоцінного каміння. Гіттіти тримали торго- 
вельний і культурний зв’язок із навколишнім світом. 
Перед храмом красується серпентиновий камінь — да- 
рунок цариці Клеопатри. 

Влітку в горах Каппадокії прохолодно, гарно. Сюди 
приїжджають люди з далеких міст, щоб відпочити від 
нестерпної спеки. Взимку їздять на лижвах. Багатші 
наймають кімнати в готелі, бідніші сплять у шатрах. 
Ціни в готелях дорогі: 65 долярів за два дні. 

(Закінчення буде) 
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Секретар стейту Іл.л.ипой 
єідвЮує Чикаґо 




Нещодавно Джордж Раєн, секретар стейту Іллиной 
відвідував Чикаґо та ту частину, що її популярно на- 
зивають „Українським селом“ включно з Українським 
Культурним Центром. З приводу його відвідин зроб- 
лено світлину перед пам’ятником відзначення 1000- 
річчя Хрищення України. На світлині (зліва): Богдан 
Ватраль, Марта Фаріон-Вислоцька, секретар Ілли- 
ной Дж. Раєн і стейтовий сенатор Володимир Дудич. 



„Чим горщок...” 

(Закінчення зі стор. 2) 
скінчилася. Вона стала 
прихованою, але задер- 
жала свої руйнуючі здіб- 
ності так само, як НАТО 
задержала не тільки свою 
структуру, але також 
свою політичну і мілітар- 
ну орієнтацію. Важливі 
поступки й угоди совєт- 
ського і російського про- 
водів на зовнішні і внут- 
рішні справи не довели до 
радикальної перебудови 
діяльности НАТО”. 

„Очі завидющі...” 

Ґорохов і Ґоровцов 
твердять, що „при кінці 
другої світової війни і до 
середини 1980-их років 
двобічні відносини між 
СССР і З’єднаними Стей- 
тами а основному визна- 
чали напрям і відтінок 
міжнародної політики”. 
Вони твердять, що „по 
війні совєтська потуга 
осягнула паритет із за- 
хідніми потугами”, та що 
„паритет двох суперпотуг 
завжди служив основою 
для переговорів (...) і для 
довгореченцевого розвит- 
ку міжнародних відно- 
син”. Не дивниця, отже, 
що вони не можуть пого- 
дитися з фактом, що те- 
пер ЗСА залишилися як 
єдина суперпотуга і світо- 
вий лідер. 

Вони нарікають, що у 
„Стратегії національної 
безпеки для З’єднаних 
Стейтів” Росію поминено 
мовчанкою, а З’єднані 
Стейти представляється 
як „єдину країну, яка 
здібна переводити широ- 



комаштабні й успішні опе- 
рації далеко від своїх бе- 
регів. ‘Стратегія націо- 
нальної безпеки’ є від- 
зеркаленням традиції 
Америки бачити себе як 
одинокого ґльобального 
лідера”. 

Росія ж з ліквідацією 
Варшавського пакту і Ра- 
ди для взаємної економіч- 
ної допомоги втратила 
всіх своїх союзників у 
Центральній і Східній Ев- 
ропі, які, згідно із захід- 
німи мілітарними і полі- 
тичними аналітиками, 
здійснювали важливу ро- 
лю Гарантування безпеки 
для Росії від НАТО, тво- 
рячи ‘стратегічний буфер’ 
чи “согсіоп запііаіге”. 

У згаданому вище ко- 
ментарі твердить 3. 
Бжезінскі: „Фактом є, що 
багато вдумливих росіян 
не поділяють антинатів- 
ську перспективу, яку 
пропагують в Америці 
різні члени старого естаб- 
лішменту совєтської зов- 
нішньої політики і яку 
бездумно повторюють їх- 
ні американські прибічни- 
ки”. Бжезінскі, правдопо- 
дібно, має слушність. Та 
цитовані вище два пред- 
ставники теперішньої ро- 
сійської еліти, які, здаєть- 
ся, не належать до „ста- 
рого естаблішменту со- 
вєтської зовнішньої полі- 
тики”, підказують, що 
офіційне російське настав- 
лення до НАТО взагалі, а 
до ЗСА зокрема, змінить- 
ся щойно тоді, як від про- 
воду відійдуть люди, які 
виростали і формувались 
в атмосфері величі Совєт- 
ського Союзу-Росїї. 



Д-р ЄВГЕН ОЛЕНКО 
внутрішні хвороби 

приймає у Квінсі і виїжджає на виклики домів. 

Дентист ОЛЬГА ОЛЕНКО 

Профілактика хворіб ясен і зубів. Лікування і протезування. Косме- 
тична стоматологія. Приймається тільки за попереднім домовленням. 
Адреса у Мангеттені Адреса у Квінсі 

НОСКЕРЕНЕН СЕМТЕВ 105-37 б4№ Атепие 

630 5ІЬ Аує., Ноош 1803 Рогезі НІІІз, М.У. 11375 

НенУогк,М.¥. 10020 (716)4590111 




БРАТСТВО КОЛ. ВОЯКІВ 
1 УКРАЇНСЬКОЇ ДИВІЗІЇ УНА 
СТАНИЦЯ НЮ ЙОРК і 
БРАТСТВО „БРОДИ-ЛЕВ “ 

запрошують 

побратимів КОЛ. вояків 1 УД УНА 
комбатантські та молодечі організації та 
всеукраїнське громадянство 



ТРАДИЦІЙНУ ЗЕЛЕНО-СВЯТОЧНУ 
СОБОРНУ ПАНАХИДУ 
за ПОЛЯГЛИХ ВОЯКІВ 
УКРАЇНСЬКОГО ВІЙСЬКА 

яку відправлять 

0. ПЕТРО тройський 

парох української католицької церкви та 

0. протопресвітер НЕСТОР КОВАЛЬ 

парох української православної церкви 
В ҐЛЕН СПЕЙ, Н.Й. 

БІЛЯ СИМВОЛІЧНОЇ МОГИЛИ 
НА ОСЕЛІ УБС „ВЕРХОВИНА * 

в неділю, 7-го червня 1998 р. 
о год. 12:00 полуднє 



Небувалий день парафії св. Івана Хрестителя у Виппані 



Дня 3-го травня ц. р. 
до нашої парафії з пасто- 
ральною візитою прибув 
Митрополит Стефан Су- 
лик. Ломимо того, що 
цього дня була несприят- 
лива погода, це не стало 
Владиці перешкодою пе- 
реїхати 80-мильну від- 
стань і приїхати тут вже 
перед восьмою годиною. 

0 годині 8:15 члени моло- 
дечих організацій. Пласту 

1 СУМ, як рівнож числен- 
на кількість парафіян, з 
хоругвами зустріли Вла- 
дику в товаристві нашого 
пароха о. Юрія Маркеви- 
ча перед парафіяльним 
домом і з хоровим співом 
провели до головного 
входу нашої церкви. Тут 
від імені парафії вітальне 
слово виголосив Петро 
Броцький, котрий від часу 
перебрання отцем Марке- 
вичем навтомно працює 
для парафії. П. Броцький 
дякував Владиці, підкрес- 
люючи, що він відвідина- 
ми звеличує нашу пара- 
фію, що заохотить бага- 
тьох парафіян до частішої 
участи в Службах Божах 
і праці для добра нашої 
церкви. По вході до цер- 
кви Митрополит Сулик 
відправив Архиєрейську 
Службу Божу в сослу- 
женні отця пароха Ю. 
Маркевича. Під час Лі- 
тургії Владика виголосив 
відповідну до цього дня 
проповідь, а звернувши 
увагу на переповнену не- 
велику нашу церкву, по- 
ручив побудувати нову, 
більшу церкву. Тим ви- 
словом Владика підкріпив 
мрію і задум нашого па- 
роха, як і багатьох па- 
рафіян. На жаль, не всі 
стають членами нашої 
церкви, помимо що вони є 
ісповідниками тої самої 
віри. Це, переважно, від- 
носиться до людей, котрі 
приїжджають з України. 
Може, тою дорогою дійде 
до відома всіх заклик на- 
шого Владики і всі вони 
приєнаються і зрозумі- 
ють, що власне тут, в око- 
лиці нашої парафії, вири- 
нає потреба збудування 
релігійного центру, при 
котрому могли б знайти 
притулок наші молодечі 
організації і громадські 
установи. Службу Божу 



закінчено відспіванням 
многоліття для папи Па- 
вла II, Митрополита Лю- 
бачівського. Митрополита 
Сулика, нашого пароха 
Ю. Маркевича та всім 
присутнім і не присутнім 
парафіянам. По Службі 
Божій достойний Владика 
в товаристві нашого па- 
роха перейшли до церков- 
ної залі, де відбулася ма- 
ленька церемонія, а саме 
Євгенія Козак і Катерина 
Біланич від імени Клюбу 



господинь вручили Прео- 
священному Владиці чека 
на 500 дол. на Духовну 
Семінарію. О 11-ій годині 
отець Маркевич в присут- 
ності Владики відправив 
другу Службу Божу, під 
час якої відбулося перше 
Св. Причастя дев’ятьох 
дітей. Це стало великим 
торжеством і велика по- 
дія. Сулик сказав коротку 
проповідь до дітей, котрі 
в цьому дні брали перше 
Св. Причастя, і до всіх 



пер дітей, котрі приходять 
на релігію, можна було 
поділити на дві групи. 
Групу, котра мала брати 
перше Св. Причастя, при- 
готовив сам, а другу гру- 
пу вела молоденька учи- 
телька Косьтоцька. За ко- 
роткий час перебування, 
бо заледве минуло щойно 
два роки, фінансовий стан 
нашої парафії зріс деся- 
тикратно. Не можна тут 
не підкреслити, що до фі- 
нансового зросту в вели- 




У^СО „Тризуб'' започаткузає 
тенісовий сезон'98 




Фіналісти (зліва): О. Олинець, Ю. Савчак, І. Бугай і 
Я Тимків. 



Горшам, Па. — Цього- 
річний весняний тенісовий 
турнір на „Тризубівці” 
відбувся в днях 2-3-го 
травня. Дощева погода, 
яка в цей час охопила ціле 
східне побережжя Амери- 
ки, примусила провід тур- 
ніру перенести в суботу 
змагання з „Тризубівки” 
до іншого тенісового 
клюбу. в неділю фіналь- 
ні змагання щасливо від- 
булися на „Тризубівці”, 
хоч дощеву погоду далі 
заповідали. 

Турнір відбувся тільки 
в групі чоловіків систе- 
мою кожний з кожним по 
групах. Цією системою до 
фіналу увійшли Ігор Бу- 
гай і Юрій Савчак, вигра- 
ючи всі змагання в своїх 
групах. У фіналі Ю. Сав- 
чак переміг І. Бугая вис- 
лідом 6:2, 6:4. В грі за 



третє місце Ярослав Тим- 
ків переміг Олька Олинця 
6:4, 6:2. До кращих зма- 
гань турніру слід зачис- 
лити трисетову перемогу 
І. Бугая над Я. Тимковим 
2:6, 6:3, 6:3, виграний 
матч Бориса Татунчака 
проти Юрія Попеля 6:4, 
7:6 і перемогу Олександра 
Михалюка над Богданом 
Кравчуком 6:4, 6:3. 

Під час закриття турні- 
ру переможці одержали 
трофеї уфундовані УСО 
„Тризуб”. 

Наступний український 
тенісовий турнір — це П8- 
САК-Схід, який відбуде- 
ться на Союзівці в днях 4 — 
5-го липня. Осінній турнір 
УСО „Тризуб” є запляно- 
ваний на 3-4-го жовтня. За- 
прошуємо всіх українських 
тенісистів брати участь в 
усіх турнірах УСЦАК. 



вірних. В кінцевій фазі 
своєї проповіді Владика 
дуже похвально висло- 
вився про нашого пароха 
отця Юрія, хвалив його 
за його душпастирську 
працю, а ще більще за йо- 
го дбайливу господарку. 
Не був би цей день такий 
величний, котрий я назвав 
небувалим, якби на той 
час в нашій парафії не бу- 
ло згоди, яка в нас існує. 
Все, що ми осягнули в ко- 
роткому часі, в великій 
мірі треба завдячувати 
отцеві Юрієві Маркевиче- 
ві. Не можна тут не згада- 
ти, як старанно о. Юрій 
приготовляв усе необхід- 
не, щоб відповідно підго- 
тувати дітей до першої 
сповіді. Навіть ніхто з па- 
рафіян не добачав того 
заміру, коли отець Юрій 
малопридатну велику 
кімнату під церквою, при 
помочі двох парафіян, пе- 
ребудував на дві привітні 
кімнати. Завдяки тому те- 



кій мірі причинився клюб 
господинь, котрий зайняв- 
ся виробом і продажем 
вареників, голубців і со- 
лодкого печива. Кожної 
неділі наші вірні по обох 
Службах Божих заходять 
на каву і солодке печиво. 
Це великий труд і праця, 
але всі ми знаємо, що 
спільна праця для спіль- 
ної ідеї з’єднує людські 
дущі і серця. 

Користаючи з нагоди, 
висловлю думку всіх па- 
рафіян, коли цією доро- 
гою складу щиру подяку 
достойному Владиці за 
пасторальні відвідини в 
дуже відповідний час. 
Тою дорогою всі парафія- 
ни складають щиру подя- 
ку Митрополитові Стефа- 
нові Суликові, що на міс- 
це отце Панасюка, котрий 
відійшов на відпочинок, 
прислав нам о. Юрія Мар- 
кевича, котрий став на- 
шим парохом. 

Антін Біланич 



ПРЕСОВЕ АҐЕНТСТВО Ассошієйтед Пресе повідо- 
мило, що у середу, 27-го травня, Савдійська Арабія та 
Іран підписали широкосягаючий договір співпраці, 
спрямований на поліпшення стосунків після майже 20- 
річного ворогування. Згаданий договір є спрямований 
на посилення та збільшення торгівлі, обміну науков- 
цями і студентами, активізування спортових змагань і 
поглиблення співпраці в технологічній ділянці. 

ПРЕЗИДЕНТ БИЛЛ КЛІНТОН, повідомив минуло- 
го вівтірка, 26-го травня, що ЗСА в найближчому часі 
зменшать на половину свою військову присутність у 
Перській затоці, бо недавня загроза конфронтації з Іра- 
ком відходить в забуття. В один час цього року у Пер- 
ській затоці було зібрано найбільше американського 
війська від часу війни з Іраком у 1991 році, що вклю- 
чало 44,700 вояків, 34 воєнні кораблі та понад 400 ре- 
активних винищувачів і бомбовиків. У наступних кі- 
лькох тижнях цей контингент зменшиться до 18,000 чи 
20,000 вояків, що було перед напруженням ситуації, 
викликаної Іраком у зв’язку з працею збройних інспек- 
торів Організації Об’єднаних Націй. Рішення в цій спра- 
ві Президент зробив ще у четвер, 21-го травня, але ті- 
льки тепер подано це до загального відома. 



У МУСУЛМАНСЬКІЙ ДІЛЬНИЦІ старого міста 
Єрусалиму жиди у понеділок, 25-го травня, почали бу- 
дувати тимчасові житлові приміщення, що відразу вик- 
ликало обурення серед арабських мешканців, а наступ- 
ного дня привело до сутички між палестинцями і при- 
кордонною поліцією Ізраїля. Це у свою чергу приму- 
сило посадника Єрусалиму видати наказ на зруйно-ван- 
ня побудованих приміщень. Жиди розпочали будівлю 
без потрібного дозволу, але поки ізраїльська влада ви- 
дала наказ зупинити будову витворилася згадана 
сутичка та посилила й без того існуюче напруження в 
Єрусалимі, загострюючи ще більше ситуацію між уря- 
дом Ізраїля та Палестинською самоуправою. 




Ділимося з друзями і знайомими сумною вісткою, що 
21-го травня 1998 р. в Оттаві, Канада на 90-му році 
життя відійшов у вічність 

6л. п. 
інж. 

ЯРОСЛАВ ЗАЙШЛИЙ 

КОЛ. директор Крайового Господарського Товариства 
„Сільський Господар" у Львові. 

Вічна йому пам'ять! 

В жалібнім смутку; 

вдова — ОЛЬГА і 

дочка — ІРЕНА БЕЛЛ з мужем 

Бажанням було замість квітів складати 
пожертви на Канадський Фонд Дітям Чорнобиля. 

75 Іеороіб Ог., ОПа«а, Опі. КІУ 7Е2 




Ділимося сумною вісткою з рідними, приятелями та 
знайомими, що 26-го травня 1998 р. в Рочестері відійшла у 
вічність на 87-му році життя дорога 
СЕСТРА, ТЕТА, ПРАТЕТА 

СВ. п. 

АННА КАПІТАН 

з дому ТОМАШІВСЬКА 

Почесна голова 47-го Відділу СУА в Рочестері 

ПАНАХИДА відбулася в похоронному заведенні Р.Ш. 
Наггіа при 570 КІпдз НУКУ 27-го травня 1998 р. о год. 8-ій веч. 

ПОХОРОН відбувся в четвер 28-го травня 1998 р. о год. 
10-ій рано з церкви св. Йосафата при Віапіоп Еп. 

Залишені в смутку: 

брат - ГРИГОРІЙ ТОМАШІВСЬКИЙ з дружиною 

ЕВГЕНІЄЮ (Бразилія) 
сестрінка - ІРЕНА ГАФТКОВИЧ 
братанка — ЯРЕМА ФІСС з родиною (Бразилія) 
племінники — д-р ЕРАСТ ГАФТКОВИЧ з родиною 

- д-р ВОЛОДИМИР МАГУРА з родиною 
(Україна) 

- д-р ЮРІЙ ГЛОВАЦЬКИЙ з родиною 
(Україна) 

та кузин у Франції. 




Із невимовним смутком повідомляємо рідню, приятелів і 
знайомих у ЗСА, Україні та Німеччині, 
що моя незабутня ДРУЖИНА 

СВ. п. 

РОМАз РОМАНЮКІВ 

ТУРЯНСЬКА 

нар. 26-го березня 1912 р. у західній Україні, відійшла у 
вічність по довшій, важкій недузі 
в Чикаго 8-го травня 1998 р. 

Покійна змалку була пластункою, а в Чикаго у 50-их роках 
була кількалітньою коменданткою жіночого куреня пласту- 
нок. Крім того, від молодечих літ належала до ОУН, за що 
відсиділа 5 років у польській тюрмі в Тернополі та в концта- 
борі в Березі Картузькій. Коли переїхала до Німеччини, то 
там гестапо посадило її до тюрми в Берліні й до концтабору 
в Мальов під Берліном (1944 р.). 

Як неперевершена декламаторка, що ще перед Другою 
світовою війною навчалася мистецтва слова, між іншим 
також у Блавацького, відкрила курси навчання дітей і моло- 
ді цього жанру мистецтва — у ЗСА в Чикаго. Її запрошували 
до декляматорських виступів (у Чикаго, Дітройті, Мілвокі, 
Філадельфії, Клівленді, Пармі ОГ), за які вона завжди 
одержувала високі признання за свою майстерність слова. 
Була також дуже доброю акторкою і як така виступала в го- 
ловних ролях у п'єсах, що їх ставила чикагська театральна 
група „Нова Сцена". 12 років була радіодикторкою передач, 
що їх спонзорувала кооперативна каса „Самопоміч" у Чика- 
го. 13 років у спільній радіопередачі українських чикагсь- 
ких радіомовлень, де вона присвячувала головну увагу пе- 
ресиланням для дітей і молоді. Від 1957 р. майже 40 літ була 
секретарем Українського Літературного Фонду ім. Івана 
Франка у Чикаго. 

ПОХОРОН покійної Роми відбувся 12-го травня 1998 р. зі 
собору свв. Володимира і Ольги в Чикаго на цвинтар св. о. 
Миколая там же. 

Прошу в пам'ять покійної замість квітів на її свіжу могилу, 

складати пожертви на народні цілі, як, наприклад, для 
потерпілих у катастрофі у Чорнобилі. 

МИРОСЛАВ ТУРЯНСЬКИЙ 
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СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 29-го ТРАВНЯ 1998 р. 



Ч. 101 



Виступ Г. Удовенка в Ню Йорку 



Пожежу в Канееі запалив Д. Пожоджук 



Здається, давно вже 
українська громада не 
чекала з такою цікавістю 
на доповідь, як у п’ят- 
ницю, 8-го травня, коли у 
приміщеннях НТША вис- 
тупив вперше після вибо- 
рів в Україні добре відо- 
мий ще недавній міністер 
закордонних справ Укра- 
їни, а теперішній депутат і 
рівночасно голова 52-ої 
Генеральної асамблеї ООН 
в Ню Йорку, Геннадій 
Удовенко. 

У вщерть виповненій 
залі вечір відкрив від УА- 
КРади Євген Стахів, віта- 
ючи достойного гостя і 
підкреслюючи, що тепер, 
будучи депутатом, Г. Удо- 
венко може більше від- 
верто говорити про обста- 
вини, що панують в Укра- 
їні. 

Другим забрав голос 
адвокат Аскольд Лозин- 
ський, президент УККА, 
який також вітаючи гостя 
зауважив, що присутні 
сподіваються дізнатися 
повну правду про перебіг 
виборів, яку сама статис- 
тика не віддає завжди ві- 
рно. Г. Удовенко має ве- 
ликий досвід у політично- 
му житті, тому саме від 
нього можна очікувати 
багато цікавого. А. Ло- 
зинський підкреслив, що 
під керівництвом Г. Удо- 
венка як міністра закор- 
донних справ Україна ма- 
ла важливі успіхи у зов- 
нішній політиці. 

Під теплі оплески при- 
сутніх Г. Удовенко забрав 
слово, підкреслюючи, що 
це його перша зустріч з 
громадою від часу обран- 
ня депутатом до Верхов- 
ної Ради. У невимушеній 



формі гість поділився з 
присутніми своїми вра- 
женнями з передвиборчих 
подорожей по східніх об- 
ластях України та під- 
тримки для Народного 
Руху, від якого він висту- 
пав та кандидував. Про 
самі вибори, в яких було 
зареєстровано ЗО партій, 
довідалися присутні, що 
не була забезпечена таєм- 
ниця голосування та що 
кількість голосуючих бу- 
ла велика. На думку Г. 
Удовенка, тепер перебіль- 
шується перемогу лівих 
партій: вони отримали ли- 
ше п’ять місць більше, як 
раніше, зате Народний Рух 
посилив у парляменті свої 
сили. Коли йдеться про 
вибори на голову Верхов- 
ної Ради, на місце якого 
кандидує Г. Удовенко, то 
він підкреслив, що хоча 
ідуть переговори поміж 
чотирма партіями висуну- 
ти одного кандидата, усі 
інші того не дотримують- 
ся, отже важко ствердити, 
який його шанс виграти ці 
вибори. • 

Г. Удовенко затримався 
довше у своїх міркуван- 
нях над майбутнім Украї- 
ни, підкреслюючи потре- 
бу об’єднання проти ко- 
муністичних сил, що ви- 
казали великий пропаґан- 
дивний апарат у виборах, 
якого інші партії не мали. 
Здається, що населення 
голосувало проти діючо- 
го Уряду, а не за комуніс- 
тичними партіями, з уваги 
на погіршений економіч- 
ний стан країни. Але са- 
мими власними силами 
українська економічна 
ситуація не зміниться: 
для цього треба стверди- 
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❖ Чудовий сервіс з традиційною українською гостинніс- 

тю та високоякісним харчуванням на ваш смак 

❖ Для вашої зручности літаки відлітають з летовища 

ім. Кеннеді вдень та ввечері. 
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Аіт ХТкгаіпе 

551 Рійй Аує., Зиііе 1002, 1005, 

N 0 ^ Уогк, N.7. 10176 

Відправлення вантажу: 

Аіг Пкгаіпе — Саг^о 

2307 Сопеу І5ІапсІ Аує. (Аує. Т). Вгоокіуп, «V 11223 
ТеІ,: (718) 376-1023: Рах,: (718) 376- Ю73 



ти відповідні умови для 
чужинецьких інвесторів і 
підприємств. На думку 
доповідача, найважливіша 
справа — це витягнення 
України з економічної 
кризи, в якій вона тепер 
знаходиться, і над тим му- 
сять усі працювати. Тут 
без західної допомоги не 
можна буде нічого зроби- 
ти, тим більше, що насе- 
лення відчуває щораз си- 
льнішу важку економічну 
кризу і дискримінацію. 
Цю економічну кризу від- 
чувають також диплома- 
тичні представники Укаїни 
у західніх країнах, тому 
Г. Удовенко висловлює 
свою вдячність за зацікав- 
лення української грома- 
ди в ЗСА кризою в Украї- 
ні та, як наслідок того, ін- 
тервенції членів громади 
у політичних колах ЗСА з 
апеляцією за економіч- 
ною допомогою для Укра- 
їни. 

На думку Г. Удовенка, 
немає нічого шкідливого 
у договорі України з Росі- 
єю тому, що Україна при- 
речена розвивати еконо- 
мічні стосунки з Росією. 
Головне, однак, щоб Росія 
не панувала над Україною, 
а відомо, що російські по- 
літики намагаються наки- 
нути зашморг на Україну. 
На його думку, політична 
еліта Росії змінюється, а з 
тим і становище до Украї- 
ни, яку починають визна- 
вати. Але це не змінює за- 
гальної настанови побою- 
вань перед Росією, і тому 
треба робити все, щоб під- 
нести Україну з економіч- 
ної кризи, а тим змінити 
настанову населення і 
піднести його переконання 
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Г. Удовенко 



у власні сили. Г. Удовенко 
бачить головне завдання 
українців тепер в об’єд- 
нанні навколо національ- 
ної ідеї і помочі теперіш- 
ньому Президентові Л. 
Кучмі, який по суті є ре- 
форматором і старається 
зробити все, щоб населен- 
ню було краще жити і 
щоб воно не було так си- 
льно розчароване існую- 
чим проводом, як показа- 
ло у висліді виборів. 

Г. Удовенко підкрес- 
лив, що Президент Украї- 
ни не вважає зміну на 
пості міністра закордон- 
них справ зміною політи- 
ки у наставленні до інших 
країн, тому обрання його 
депутатом нічого в тому 
напрямі не змінить. Він 
ще раз підкреслює, що, 
кандидуючи на депутата 
від Народного Руху, дав 
письмове зобов’язання, 
що зрезиґнує з праці міні- 
стра, та вважає тепер сво- 
їм обов’язком працювати 
для об’єднання наколо 
національної ідеї, яка є 
девізом Народного Руху, 
хоча кожна з існуючих по- 
літичних партій має свою 
програму виходу з існую- 
чої кризової ситуації. 
Перша сесія Верховної 
Ради та її настрій пока- 

сил і спільне бажання 
виходу з кризи є дійсним. 

Є. Стахів, дякуючи 
прелеґентові за цікаву 
політичну аналізу, висло- 
вив бажання усіх присут- 
ніх, щоб Г. Удовенко був 
обраний головою Верхов- 
ної Ради у близькому вже 
голосуванні. 

О. Кузьмович 



В СПОРТОВА ШКОЛА НШ 

усвт „ЧОРНОМОРСЬКА сіЧ“ дЦ 
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Оселя УБС „Верховина" — Ґлен Спей, Н. Й. 
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Львів-Ню Йорк, 1997 

Авто-біо-бібліографія Лева Биковського, члена Української Вільної 
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про виконання Вашого замовлення 



Коли над Канівськими 
горами витало свято Пок- 
рови, коли золота осінь 
золотила Дніпрові кручі, 
до Музею Тараса Шевчен- 
ка поспішали люди з да- 
леких і близьких країв. 
Поспішали на відкриття 
індивідуальної виставки 
заслуженого майстра на- 
родної творчости України 
Дмитра Пожоджука, відо- 
мого в Україні і світі жур- 
наліста, писанкаря, виши- 
вальника, фолкльориста. 
Д. Пожоджук полонив 
своєю творчістю поляків, 
зачарував французів^ по- 
дивував англійців. Його 
школи писанкарства ді- 
ють у Франції, Польщі, 
його вишивки і писанки 
знаходяться в Австралії, 
Канаді, ЗСА, Греції, Іта- 
лії, Бразилії, Німеччині, 
Японії... Дмитра Пожод- 
жука уже вчетверте вису- 
вають на здобуття дер- 
жавної нагороди України 
ім. Тараса Шевченка. В 
Каневі мистець виставляв 
свої праці вже вдруге і 
приємно, що на відкриття 
його виставки прийшло 
немало шанувальників 
його творчости, котрі 
були на відкритті його 
попередньої виставки в 
Музеї Тараса Шевченка 
ще в 1982 році. 

Добре слово про мист- 
ця, про його творчість, 
про його ролю в громад- 



ському житті України 
сказали: посадник Канева 
Олександер Пантелішин, 
професор Кам’янець-По- 
дільського Педагогічного 
Університету Борис Куш- 
нір, завідувач катедрою 
культурології Краматор- 
ського Економічно-Гума- 
нітарного Університету 
Валерій Сиротенко, виши- 
вальниця з Павлограда 
Алла Вільхова, учень Д. 
Пожоджука десятиклас- 
ник Кам’янець-Подільсь- 
кої школи ч. 16 Іван Під- 
гурний, заслужений пра- 
цівник культури України 
Михайло Іщенко, дирек- 
тор Канівського Музею 
Тараса Шевченка Ігор 
Ліховий, внучка письмен- 
ника Андрія Чайковського 
Катерина Чайковська. Пі- 
снею „Гей, у лісі на по- 
лянці” вітав Д. Пожоджу- 
ка юний бандурист Анд- 
рійко Герасименко. Вітав 
в той час, коли в Україні 
святкували роковини УПА. 

Цікавою була розпо- 
відь про свої твори, про 
своє життя заслуженого 
майстра народної ■гвор- 
чости України Д. Пожод- 
жука. Всі присутні мали 
змогу познайомитися з 
книжкою Бориса Кушніра 
„Невторованими стежка- 
ми”, в якій розділ „І пи- 
санка оранжево горить” 
автор присвятив Д. По- 
жоджукові. 



ПОДІЇ 



З’ЇЗД ДРОГОБИЧАН 

Ґлен Спей, Н. Й. — 
Центральний Комітет 
Дрогобиччини повідом- 
ляє, що XIII з’їзд дрого- 
бичан відбудеться в су- 
боту і неділю, 6-7-го 
червня ц.р., на оселі УБС 
„Верховина”. У справі 
участи у з’їзді слід теле- 
фонувати на оселю на 
число (914) 856-1323. Де- 
тальна програма з’їзду 
опублікована у „Свобіо- 
ді”, ч. 89 з вівтірка, 12-го 
травня. 

ПРЕМ’ЄРА ВИСТАВИ 
„ЖІНКА КРІЗЬ ВІКИ" 

Ню Йорк. — Тут у су- 
боту, 6-го червня, у 
РазЬіоп Іпзіііиіе оі Тесіїпо 
1о§у, 227 захід 27-ма 
вул., відбудеться прем’є- 
ра монтажу Студії Мис- 
тецького Слова Лідії 
Крушельницької „Жінка 
крізь віки” (за творами 
Лесі Українки). Початок 
о год. 7:30 вечора. Квит- 
ки можна набути в крам- 
ницях „Молоде життя”, 
„Сурма” та в касі. 

КОНФЕРЕНЦІЯ І 
З’ЇЗД В ІСТ ГАНОВЕРІ 

Іст Гановер, Н. Дж. — 
Конференція Мирян УК- 
Церкви, Українське Пат- 
ріярхальне Світове Об’- 
єднання та Українське 
Патріярхальне Това- 



риство в ЗСА влаштову- 
ють Підготовчу конфе- 
ренцію мирян на тему 
„Роля мирян в УК- 
Церкві” — для участи 
представників мирян у 
другій сесії Патріяршого 
Собору у Львові. Кон- 
ференція відбудеться у 
суботу, 30-го травня, в 
готелі „Рамада”, дорога 
ч. 10 в Іст Гановері, Н. 
Дж., тел.'(973) 386-5622. 
У неділю, 31-го травня, в 
цьому ж готелі відбу- 
деться з’їзд УПСО для 
уповноважених делегатів 
крайових патріярхальних 
і мирянських товариств. 
Зголошуватися слід до 
Василя Никифорука, 
тел. (718) 424-0754. 

ТАБОРИ УЗХ 

Лігайтон, Па. — Го- 
ловна Управа Українсь- 
кого Золотого Хреста 
повідомляє, що чотири- 
тижневі виховно-відпо- 
чинкові табори УЗХ для 
дітей 7-15-річного віку 
починаються у неділю, 
5-го липня ц.р. Проходи- 
тимуть вони на оселі ім. 
Олега Ольжича в Лігай- 
тоні. Па. Тижнева оплата 
120 дол., одноразова ре- 
єстраційна — 25 дол. 
Зголошуватися слід до 
Володимири Кавки, тел. 
1(610) 623-2309, або Уля- 
ни Процюк 1(215) .235- 
3709. Кількість місць об- 
межена. 



ЗМІНА АДРЕСИ 



В справі зміни адреси непотрібно 
телефонувати, а тільки прислати 
нову адресу до: 



Адміністрації „Свободи" 

Р.О. Вох 280, 2200 Ноиіе 10, Рагзіррапу, N^ 07054 

□ „Свобода" 

□ „ТИе ІЛсгаіпіап УУеекІу" 

Моя СТАРА АДРЕСА була: 

Число Відділу (якщо член УНС) 

Ім’я і прізвище 

Адреса 

Моя НОВА АДРЕСА така: 

Ім’я і прізвище 

Адреса 

На зміну адреси проситься 

ОБОВ’ЯЗКОВО ДОЛУЧИТИ $1.00 

ПЕРЕВЕДЕННЯ ЗМІНИ АДРЕСИ ТРИВАЄ 1-2 ТИЖНІ 



Відтак всі захоплено 
оглядали виставку, яка 
чарувала всіх жовтогаря- 
чим кольоритом. Особ- 
ливо високу оцінку дали 
присутні чоловічим со- 
рочкам „Сон князя Свя- 
тослава”, „Провесінь в 
Канові”, „Вечір на Дніп- 
рі”, „Пісні Богданові”, 
„Ой, по горі ромен цвіте”, 
„Розрита могила”, дитя- 
чим сорочечкам „Івасик- 
Телесик”, „Братки”, хуст- 
кам жіночим „Лекича”, 
„Степом-степом”, жіно- 
чим сорочкам „Черешне- 
вий гай”, „В любистку 
купана”, скатерті „Барви 
Космача”, сарветкам „Про- 
щання з матір’ю”, „Чер- 
лене вино”, декоративно- 
му панно „Поліські орна- 
менти”, декоративним ру- 
шникам „Ще не вмерла 
Україна”, „Христос воск- 
ресі”, „Ой, по горі, по ви- 
сокій тройзіль постелив- 
ся”. 

— Ми всі захоплює- 
мось вишиттям і писанка- 
ми Дмитра Пожоджука, 
— сказав, оглянувши вис- 
тавку посадник Канева О. 
Пантелішин, — і говори- 
мо, що вони сяють радіс- 
тю, теплом. І це справді 
так, бо я у своєму житті 
бачив багато вишивок, 
але вишивки Дмитра — 
особливі, унікальні, само- 
бутні. Разом з тим мушу 
признатися, що не лише 



вишивки Дмитра Пожод- 
жука випроміцюють ра- 
дість. Ви подивіться на 
Дмитра Пожоджука. Він 
сам випромінює радість, 
добро. Він дарує кожному 
з нас часточку свого сер- 
ця... 

— Я, коли побачила 
перший раз в Києві Дми- 
тра Пожоджука, — приз- 
налася Алла Вільхова з 
Павлограда, — коли ог- 
лянула його вишивки, то 
зразу й „охрестила” Дми- 
тра Пожоджука — „Як 
сонечко ясне”. І в цьому 
сьогодні ви маєте змогу 
всі переконатися. 

— Його вишивки такі 
гарячі, як оці ліси тепе- 
рішньої осінньої пори до- 
вкола нашого музею Та- 
раса Шевченка, — під- 
креслив заслужений пра- 
цівник культури України 
Михайло Іщенко. — Я би 
сказав, що в Каневі поже- 
жу запалив Пожоджук. 
Запалив, щоб часточку 
того тепла, того вогню 
кожен з нас залишив у 
своїй душі. Виставка Дми- 
тра Пожоджука духовно 
збагатила кожного з нас, 
підтвердила, що на зоре- 
паді України загорілася 
яскрава зоря великого 
таланту. 

Вероніка Вернікосло, 
Україна 




МАЄМО НА СКЛАДІ ЧЕРГОВУ КНИЖКУ 

ВОЛОДИМИРА БАРАГУРИ 
„ВОЄННІ ПЕРЕЖИВАННЯ 
СІРОЇ ЛЮДИНИ” 

(Спогади з Другої світової війни) 
Видавництво і друкарня Свободи, 

Ню Йорк — Парсіппані 
стор. 148. Ціна 16.00 дол. 

Можна набувати у книгарні Свободи. 
Мешканці стейту Ню Джерзі зобов’язані долучити 
до ціни 6% продажного податку. 



Мусулмани... 

(Закінчення зі стор. 1) 

знаю молодих людей, які 
готові пожертвувати со- 
бою, щоб унеможливити 
видання цієї книги. Ці лю- 
ди можуть підкласти бом- 
бу під будинок видавниц- 
тва, і також можуть вда- 
тися до будь-якої зброї. 

Інший лідер російських 
мусулман, депутат Дер- 
жавної думи Російської 
Федерації Надір Хачілаєв, 
закликав видавців втри- 
матися від видання рома- 
ну С. Рушді, а одновірців 
— від небезпечних при- 
страстей. „Ця книга обра- 
жає Іслям і пророка Мо- 
хаммеда, чого ми не мо- 



26 Рігзі Ауепие 
N0^ Уогк, МУ 10009 
ТеІ.: (212) 473-3550 

ВСІ ШКІЛЬНІ книжки ПРОСИМО 
ЗАМОВЛЯТИ а АРЦІ. На складі 
книжки ВСІХ видавництв. 
Отримаєте на наступний день після 
телефонічного замовлення 




• НА ПРОДАЖ • 



продаємо чудовий новий 
будинок з 6 кімнатами в 
Києві, західнього зразку. 

(818) 883-4641 
Оксана, Вадим 



• ПРАЦЯ 



Пошукуємо жінку до 
опіки п’ятимісячної ди- 
тини, три дні у Метачен, 
Н. Дж. 

(732) 548-1172 



Пошукую жінку до опі- 
ки однорічної дитини у 
Фініксі, Арізона 

(212) 477-0039 
після 7-ої вечора 



жемо залиши’ги поза ува- 
гою”,— підкреслив Н. 
Хачілаєв. 

Директор „Лімбус 
Пресе” Константін Тублін, 
відповідаючи на прохання 
і погрози мусулман, ска- 
зав, що його видавництво 
всією своєю діяльністю 
свідчить про велику по- 
вагу до Ісляму як однієї зі 
світових релігій, і за пли- 
ном щодо видання „Сата- 
нинських віршів” не сто- 
ять жодні політичні тен- 
денції чи цілі. „Ми вва- 
жаємо Рушді одним з най- 
більш цікавих майстрів 
сучасної світової літера- 
тури, і його роман для нас 
є не скандальною книж- 
кою, а яскравим худож- 
нім твором”, — сказав К. 
Тублін. 

Спостерігачі, передба- 
чаючи остаточне рішення, 
схиляються до думки, що 
видавництво поступиться 
перед закликами і погро- 
зами мусулман, оскільки 
Росія в останні роки все 
виразніше стає іслямсь- 
кою країною. 



Ж Р^NЕРА^ 0ІРЕСТ0Р8 



ПЕТРО ЯРЕМА 

УКРАЇНСЬКИЙ 
ПОГРЕБНИК 
Займається похоронами 
в ВКОNX, ВКООК^¥N, 
УОКК і ОКОЛИЦЯХ 

ЛУІС НАЙҐРО - директор 
Родина ДМИТРИК 

Реіег Іагета 

129 ЕА8Т 71Ь 8ТКЕЕТ 
NЕVV ¥ОЕК, N.¥.10009 
(212) 674-2568 



^¥Т\VVN&^¥Т\VУN 

^ККАINIАN 
Р^NЕКА^ БІКЕСТОК8 
АІК СОN^IТIОNЕ^ 

Обслуга ЩИРА і ЧЕСНА. 
Оиг Зегуісек Аге АуаіІаЬІе 
АпумЬеге іп NеV 1 ' Зег8еу. 
Також займаємося похоронами 
на цвинтарі в Бавнд Бруку і 
перенесенням Тлінних Останків 
з різних країн світу. 

^NIОN Р^NЕКА^ НОМЕ 
1600 Зінууеяапі Ауєннє 
(согпег 81ан1еу Тегг.) 
^NIОN, N.1. 07083 
(908) 964-4222 
(973) 375-5555 









